CAMPEONATO INGLÊS - 2021/2022 





4º RODADA 


Manchester United Newcastle 


71/08/2021 ds 1:00 
A Anthony Taylor 


O ox rrafiora (Manchesteo 


Cristiano Ronaldo 
4EJavi Manquillo 

Paul Pogba 

Cristiano Ronaldo 

Bruno Fernandes 


Jesse Lingard (3) 


CO ASSISTIR OS MELHORES MOMENTOS v' 


Manchester United 
65 
636 


so 


Manchester United 


1. David De Gea 
5, Harry Maguire (o) 
19. Raphaél Varane 
23, Luke Shaw 
29, Aaron Wan-Bissaka 
6 Paul Pogba & 
| 11, Mason Greenw 
418, Bruno Fernandes 
4 25. Jadon Sancho 
31, Nemanja Matié 
7. Cristiano Ronaldo (3 & 


22, Tom Heaton 
2. Victor Lindelóf 
3 Eric Bailly 
20. Diogo Dalot 
8 Juan Mata 
1 14. Jesse Lingard & 
17. Fred 
1/34. Donny van de Beek 
ts. Anthony Martial 


Ls Estatísticas 
Newcastle 
Posse de bola (%) 35 
Total de passes 349 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Newcastle 


27, Freddie Woodman 
42. Ciaran Clart 
6. Jamaal Lascelles (c) 
11. Matt Ritchie 
14. Isaac Hayden 
419. Javi Manguillo 
24, Miguel Almirón 
4 28, Joseph Willock 
36. Sean Longstaff 
7.Joelinton 
10. Allan Saint-Maximin 


Banco de Reservas 


26. Karl Darlow 
5. Fabian Schar 
fiz. Jamal Lewis 
17. Emil Krafth 
18. Federico Fernández 
1 16. Jeff Hendrick 
123. Jacob Murphy 
56. Joe White 
34, Dwight Gayle 





